عایق رطوبتی 


هر ساختمان در تمام فصول سال از جمله ( بهار- پاییز- زمستان ) در معرض رطوبت قرار میگیرد . 


این رطوبت میتواند ناشی از رطوبت برف - باران-آب دهی گیاهان در روف گاردن و...باشد. محل این آب دهی نیزمیتواند متفاوت 
باشد. 


با توجه به آمار پشت بام ها در 10 سال اخیر بیشترین میزان آب دهی را داشته اند. 

در گذشته برای عایق بندی پشت بام ساختمان ها از قیرگونی و ایزوگام استفاده ميشد. که با گذشت زمان و مشخص شدن معایب این 
عایق های سنتی استفاده از عایق رطوبتی نوین از جمله ( عایق رطوبتی نانو) بهترین گزینه برای پشت بام و سقف ها می باشد. 
آمار ها نشان میدهد در مناطق شنالی کشنر که بارش باران در تمامی فصول سال رخ میدهد - دیوار ساختمان ها به شدت دچار 
رطوبت میشود . و به همراه آن نم دهی به داخل و منجر به زرد آب شدن و یا باد کردن رنگ و گچ دیوارها ميشود. 

برای عایق بندی این دیواره ها عمودی و بیرونی ساختمان نیز عایق رطوبتی مخصوص و ویژه ای وجود دارد . 

عایق رطوبتی دیوار باران گیر کارآمدترین عایق در خصوص این نوع آبدهی میباشد. 

ویستا کالر تولید کننده برتر کشثر در زمینه عایق رطوبتی با بیش از15سال تجربه کاری فعال در این زمینه تمامی محصولات 


